| JOZEF WEGRZYN 


ZNAKOMITY AKTOR SCENY POLSKIE] 


-ZMARL W KOSCIANIE 4 WRZESNIA 1952 К. 
PRZEZYWSZY LAT SIEDEMDZIESIAT 


O ZGONIE DOSKONALEGO TWORCY WIELU 
POSTACI SCENICZNYCH NARODOWEGO TEA1RU 


ZAWIADAMIAJA 


STOW. POLSKICH ARTYSTOW PANSTW. TEATRY DRAMATYCZNE 
TEATRU I FILMU W KRAKOWIE 


